MITSUBISHI 

兰菱冷凍冷蔵庫 



■取扱説明書をよくお読みにな D 、 正しくお使いください。 

特に「安全のために必ずお守りください」はご使用前に必ず読んで 
正しくお使いください。 

■な証書は必ず「お買上げ曰'販売店名」などの記入をおかめて、 
販売店か S お受け取りください。 

■取扱説明書は保証書ととをに大切に保管してください。 
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■このを蔵庫は一般家庭での食品の;令凍';令蔵保存の目的で作られた製品です。業務用には業務用冷蔵庫をお使し K ださい。 

■再資源化のため、おをなフラスチック部品にはな料名を表示しています。 

この聲品は日本国内用ですので曰本国がでは使用でさません。また、アフターサービスちでさません。 

This apph 旦 nee is designed for use in Japan only and can not be used in any other country. 

No servicin 呂 is available outside of Japan. 

■この;令蔵庫にはノンフ□ン;令媒とノンフ'ロン発泡断熱材を使用していまず。ノンフ□ン冷媛（イソブタン）とノンフ□ン発泡断熱材 
(シク□ペンタン）は、オゾン層を破壊せず、地球温暖化に対する影響び極めてルさい、地な環境にやさしい物質です。 





据えつけか！ 5 運転開始まで 


据えつけ 
場所は 


曰陰で、熱気の当た6ない 
風通しのよいところ 

を却力のほ下を防ざ電気代を節約 

湿気が少ないところ 

さびの発生を防止 


丈まで水平なところ 

振動や騒音を防止 

♦を蔵庫の脚がなみやすい床材（じゅ 
ラたん.畳.塩化ビニール製など） 

は、下に丈夫な板を敷いてください。 
(熱によるを形-変色の防止） 


他の傑おか6離れたところ 

テレビなどへの雑音や映像の乱れを 
防止 


曲!を調整し 
水平に固定 


調整脚を巧につくように回し、 
水平に固定する。 

振動-騒音の防止。 



矢印の方向に回すと 
宮くなりまず。 


改造しない 


P 么警告- 

本体外側か6のネジ止めなどの改造 
はしない。 

本体断熟巧巧部には電線や可燃性を 
煤の流れるパイブび埋めこまれてい 
るため、ネジ止めなどを行ラと故障 
や感電 • 発义 • 爆発の恐れがあります。 



をち 2 cm な上、 

天幷 lOcmiU 上あける 

天井や側面などか5熱を逃びずため 


本巧巧側は熟くなります 

使い始めや夏場は 


約己0で〜60でじ Lh になることち 
ありまず。 


事故 
のためア—ス 
ずることをお 
ずずめしまず 


特に±間-洗い場- 
地下室など湿気のを 
い場所に据えつける 
場合は必ずアースを 
して < ださい。 


アース端子びある場合 

アース線をアース接続ねじ （ @記号) 
に接続し、アース端子に取りつける。 
なお、アース線（市販の銅線直径1.日 
mm ) をお買上げの販売店などでお買 
いボめください。 


背面下部 
専用コンセント 
取原 … OV 



アース線''' 

(紀お直径 1 .已 mm ) アース接続ネシ^ 


アース端テがない場合 

お買上げの販売店に巧頼し、アースエ 
事をずる。 （ D 種設置工事.ち料） 


!巧続してはいけないところ 

I 参水道管•ガス管（感電•爆発のを検） 

参蛮話線のアースや避雷が{落雷のとををお) 


特に水気のをい場所に設置する場合 

ァースの他に漏電しゃ断器の設置が義務 
づけられています。お買上げの販売店に 
ご相談ください。 

警告- 

アースがす完をな場合は、感巧の原 
因にな0ます。 


背面上部の凸巧ち巧 （2 力巧）に 
すまなベルトを通して、壁や柱な 
どの丈夫なところに固定ずる。 

を蔵庫用転倒防止ベルト（別売）は、 

お買上げの販売店にご相談ください。 
おち MRPFKJIBL ' 

i 警告- 

; を蔵庫が倒れてケガの原因になりまず。 


1 OOV • 定格1 5 A な上のコン 
セントを単独でほ用する 

-逆^警告- 

100 V 1 U 外の使用やタコ足配線は、 

猪熱-义がの原因になります。 


ち源は細 
庫き用で 



化爱に 

そなえて 



そのを、お買い上げ 
の販売店へご連絡く 
ださい。 


ち媒回巧（配管）を傷つけない、 
ネジ等を巧たない 

ノンフ□ンを媒は可燃性でずが、を媒 
回路に密閱されており、通常はをれ出 
ずことはありません。 

警告- - 

万び一ち巧回巧を傷つけてしまった5 

1. 义気や里気製品の使用をさける 

2. 窓を開けて十分に換気を行5 


i ,早くをやすためにお巧りください。.. 

I :-— - 

I ミ■電源を入れてをずぐにはをえません。 

1 ほちは約4〜5時問かかりまず。 

ミ •食品はすさ間をとって入れる。 

1 •をえていない食品やアイスクリームは、冷蔵庫が 
: 十分に冷えてか!5入れる。 

; 1 ♦ドアの開閉は少、なく、短くする。 
















各部のなまえと使いかた 


冷凍室温度調節 
つまみ 


4ページ 


製氷皿 

貯か箱 

を凍室棚（大） 

を凍室棚（ル） 

スライドチルドフタ 

スライドチルド 
トレイ 

スライドチルド 
ヶース 

を蔵室温度調節 
つまみ 

ESSS^ 

冷蔵室棚 

野菜ケース 




トップ^-ブル 

♦耐熱温度100で 
表面が1日0でを越えるよラな熱器具 
(オーブン!-ースターなど)は載せない 
で < ださし、。 

♦荷重約 30 k 呂まで。 

一ま意-; 

を凍室ドアは 
ドア取りつけ部を 
持って閉めない。 

(手指をはさむなど 
ケガの原因） 


ドアパッキング 
冷凍室ポケット 
フリー卵棚（大） 
フリー卵棚（ル） 

フリーポケット 
フリースタイルポケッ 
ドアパッキング 
ボトルポケット 
ポトルストツパー 


蒸発皿 

♦蒸発皿は背面にありまず。 
♦蒸発皿には霜おりの水がたまりまず。 


庫内な カバー 
庫内な（内部） 
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♦図中の温度は周囲温度3□でで食品を入れずにドアを閉め、温度が安定したときの目をでず。 

温度調節つまみはを凍室、を蔵室をそれぞれ「中」に合わせています。 

• ドアの開閉や食品の量、入れかたによ0温度は変化します。 

♦庫内温度のはかりかた ル 





温度調節のしかた 


室温により溫度調節び必要な場合びありまず 


ぞ季などをま室のをえび拥いとき 

•を季などの周囲温度び低いときにを凍室のつまみを 
にしてを;令凍室の;令えが弱い場合 


I 

「強」^ 


を巧まつまみは r 強 J の位置にずる。 
を蔵まのつまみは r 巧 J 側にずる。 


• を蔵室の温度により圧縮機の運転をするからです。 

•全体的にを却力び強まり、冷凍室ちちえます。 

※春季などの周囲温度が上がった時はさつまみを「中」の位置に 


戻してください。 


夏まなどを属呈のちえび胡いとを 

S •'夏季などに冷凍室のつまみを「強」で使っているとき、 
を蔵室の;令えが弱い場合 

• 夏季など周囲温度が高いとさやドアの開閉が激しいとを、 
を蔵室のつまみを「強」にしてちを蔵室の;ちえが弱い場合 


をずまのつまみは r 损 J 測へ戻ず。 


• :令気びを蔵室へよりをく送！5れます。 

※連続して;ちま室つまみを「弱」側にするとを凍食品がゆるむこ 
とがありまず。 


お • ® 常は 「 MID 仲）」の位置でお使いくださし、。 


ちも3 S 常は 「 MID 仲）」の位置でお使いください。 



LOW_———MIDB! — — — HI 

[freezer control を巧ま 湿度調節 ] 


つまみ 


使いかた 


HI 

(強） 

冬季などに冷凍室の冷えび弱いとさ。 

MID 

冲） 

通常 

えび弱いとさは「強」側に、冷えずぎの^ 
、ときは「弱」側に調整してください。 J 


LOW 
し（弱） 

冷凍食品びないとさ。 

短期間の冷凍食品を保存するとさ。 （ 1 力月程度） J 



©©な使いかた 


食品をつめすを’ 
ないで 


ごめずぎるとをな効率び悪くなりまず。 

参食品を棚よりおび出して入れなし1でください。 
•ボトルポケットには、底まで入りき！5ない 
ビン類を入れないでください。（半ドア、 
ビン類の破損の原因） 

•冷蔵巧をを必要としないものは、入れない 
ちが庫内が広く使えまず。 


を唐まの食品を 
巧結をせない 


参温度調節つまみは、必要なときなかは「中」 
の位置にもどしてください。 

♦水分びをい食品や飲み物は棚の手前に置い 


ために 


て < ださい。 


市販の袋入り寒を剤け肖安、 
1た tri 尿素を含む）は入れないでく 

ださい。（中身がもれると、 
さびや故障の原因） 


包んで 


乾燥やにおい移りを防ざま 
す。 


巧まして 


熱いちのはさましてか5入 
れてください。 









冷凍室の使いかた 


氷のつくりかた _ 

①水位線（矢印）まで水を入れ、製か皿を與まで入れる。 ①かができた6氷が落ちるまでレバーを回す。 



.< お願い： 

- _ — —— 


♦氷をつくるとき、水は製氷皿の水位線矢印を越えないよ5に入れてください。入れすざるとかが離れにくくなります。 
♦お氷箱では製かしないでください。容器が割れることびあります。 


冷凍室の性能について 


この;令蔵庫の;令凍室の性能は iaE 3( フォースター)でず。：令ま室の • J にの試験方法は;夕のとお0です。 

性能は曰本工業規格 ( J に C 9巨 07) に定められた方法で試験したと （1) ;ち蔵室内温度びび CL ソ下とな5ない範囲で最ちほい温度にな 


きのを凍室内のを凍負荷温度诣品温駐によって表示しています。 


記 号 

ち凍負巧温度(食品温度） 

を凍食品お鼠期間の目安 

d ** そ 1( フォー スター） 

— 18で下 

約3力月 

(ツースター) 

— 12で ！; TF 

約1力月 


るよう調整して試験しまず。 

に）を蔵庫の据えつけ場所の温度は！已~30での範囲を基準と 
していまず。 

(3) を凍室定格巧容積1 00 L 当04.己 kgLU 上の食品を24時間 L ソ 
內に一18で1>ソ下に凍結でをるち凍室をフォースター室とし 
ています。 

♦を;ま食品の巧蔵期間 

ちま食品の貯蔵期間は、食品の種類、店頭での巧蔵状態、を蔵庫 
の使用ま件などによって異なり、左の表の期間は一応の目安 
です。 


一已一 












冷蔵室の使いかた 


スライドチルドまの使いかた 


♦肉•魚•加:！:品（かまぼこ ’ A ムなど）を保存ずるときにお使い 
<ださい。 

•スライド室の手前か!5を;令気をのさ出して、を蔵室巧の温度 
む5を抑制しています。 


フリーが猫の使いかた〜 


♦卵やル物の保存にお使いください。裏返すことで2通りに 
使えます。 


チルドフタ- 

ケースを引さ出すと開さます。 

チルドケース- 



お願し、一'.) . 

♦チルドヶースが確実に奥に収納（完全にフタが閉まった状 
態）していることを確かめて;令蔵室ドアを閉めてください。 






ボトルポケットの巧いかた 

J 





フリースタイルポケットの使いかた 


♦も隅に2£ボトルが入ります。 


•高さ調節びでさまず。 


，•••••お巧5せ；> . ••• 

•:令水ボトルなどの種類によつ ミ 

ては棚に当り、ドアが確実に閉ミ 
ま5ないことがあります。 ミ 




お願い'.> . 

参ポケットのが側に市販のケース 
などをつけないでくだごい。半 
ドアになりをえ具合び悪くなつ 
たり、食品が落下しケガをした 
り、ケースやフタが破損する原 
因にな0ます。 



•フリースタイル 
ポケットは前後 
に回転させて使 
用できます。食 
品の大ささによ 
つてかえてください。 




はずしかた•取0ごけかた 


♦取り付けは、はずしかたと逆の順巧で巧しほす。 


スライドチルドフタ 


スライドチルドケース 


①ケースを手前に引き出して 
フタをおける。 

③両手でフタをたわませ手前 
に引く。 




引さ出ず。 1 



②上に持ち上げなが5手前 、 


し 

に引く。 \ 



スライドチルドトレイ 


ポケット 


①トレイ奥側を上に持ち上げる。 



① 巧板の巧かべを巧し広げる。 

② 上に持ち上げながら手前に引<。 
































お手入れのしかた 


お手入れの前に 


電源プラグを巧く 


©L 電源フラグは已分 liLh 、 間をおいてから差し&む。 

一^"^すぐに差し込むと機械び動をません。 


警告- 

巧かないと、感電の原因に 1 
なりまず。 I 


お手入れのしかた 


油やミちれをとる 


ホ蔵庫の背面•巧 


♦ふさ取るか、取りはずして水洗い。 

♦油巧れは、巧にめるま湯か食器用中性洗剤 
を含ませてふく。（油巧れを放置ずると 
プラスチックび割れる恐れびあ0ます） 

参洗剤はよくふさ取る。 

参化学ぞラさんをご使用の際は付属のを意書 
さに従ってください。 

■アルコール•ベンジン•タワシ•アルカリ性 
洗剤などは使わないでください。フラスチ 
ック部品（ドアの取っ手•キャップ•ケースな 
ど）が割れたり、塗装面を傷めます。 




pA 警告- 

外側や庫巧に直接水をかけない。（故障や漏電の原因) 


庫内巧の交巧 


①▲マークのつめを上方に巧 
しなげら、 引く。 

庫巧口は1 10 V -15 W «5 
ス巧お式 T 2 □•口金 E -12 
を販売店でお求めください。 
⑤庫巧なを交換する。 

③上側のツメを差し込ん 
でか！5、下側のツメを差 
し込む。 



pA 警告- 

♦電源プラグを巧かないと感電の原因になります。 

♦庫巧打は指定品がを使5と义災の原因になりまず。 


① ;令蔵庫を手前に引き出す。 

② 背面、壁、床の;'ちれをふく。 
背面や床面は空気の巧流に 
より、ホコリがたまったり、 
黒くミちれやすいところでず。 

「么ま意- 

圧縮機は高温になるので直 
接ふれない。 

を蔵庫の底には手を入れない。 
(ヤケド、ケガの原因） 



蒸発皿 


① 冷蔵庫を手前に引き出す。 

② 両手で持ち静かに引き巧く。 

③ 取りつける場合は、取り付け部に蒸 
発皿の取りつけ部を差し込み確実 
に押し込む。 

(巧し込みが足りないと、音•振動 
の原因） 

♦蒸発皿びほこりなどで巧れていると 
蒸発しにくくなり、水びあふれたり 
悪臭の原因になりまず。 



蒸発皿 

(背面にありまず) 


お手入れのをに 


コード•プラグ•コンセントの点ち1 


♦電源コードやフラグび傷んでいませんか 
•電源プラグに異常な発熱などはありませんか 
•電源プラグはしっか0差し込みましたか 



•電源プラグにホコ U びたまつてしほせんか 
♦コンセントがゆるんでいませんか 


A 警告 


電源コードやプラグが傷んでいたり、 
ホコリがたまっていると感電や乂災の 
原因になりまず。 


こんなとをは 


♦停電のとさ 


♦澤搬 

1. 製氷皿の氷や水を捨てる 2. 蒸発皿の水を捨てる 
3. 吕乂 L ソ上で、前面下部の脚部と背面上部をしっかり持って 
移動ずる。（持ち方び悪いと手びすべりケガなどの原因） 


•ドアの開閉を少なくし、新たな食品の貯蔵はさける。 

♦長期間使わないとを 

■電源を巧いてから庫内を清掃し、2〜3曰間ドアを開けて乾燥させる。 
※乾燥び不十分な場合、カビ、においの原因および;令却器 
腐食によるを媒（ガス）もれの原因になります。 



♦横積みはしない(圧縮機の故障の原因) 
♦転居の場合、周波数の切り換えは不要 
(巳0/巨 OHz 共用） しこ 


「 A 警告 



ち媒回路を傷つけない、ネジ普巧たない 

可燃性;令媒を使用していますので、ガスびちれた場合、 
発义 • お発の恐れがありまず。 







まをのために(8^ず 
お守り<だをい 


■誤った取巧いをしたときに生じるち険とその程度を、 
次の表示で区分して説明していまず。 

■図記号の意味は次の通りでず。 

■異常及び不具をび発生したときは、ただちに運転を停 
止し、「お買上げの販売店」または「兰菱電機修理窓 
口•ご相談窓口」にご相談ください。 


A 警告 
A 注意 


誤った取巧いをしたとさに、死 t ： や重傷などに結びつ<可能性があるもの 


誤った取扱いをしたとをに、傷害または家屋、家財などの損害に結びつ<もの 


。禁止 

接触禁止 

風分臟止 

絶対にかをかけ 
たりしない 

指ホに従い行う 

電源プラグを巧く 

ァ-ス線輪 

/^ h \ 絶巧にめれた手 
でふれない 


A 警告 


化震にそなえてでモな壁やなに 
固定する 

を蔵庫が倒れ、ケガの原因にな 0 ます。 

〇 

koa ^ 

転阐防止 

アースをずる 

アースが不完をな場合は、感電•义災の原因に 

@ 

なじます。 

アース 結接爲 

蚕品やぎ術試料を巧巧しない 

厳しい管理が必要な物は、家庭用を蔵庫では 


保存でをません。 

お商禁止 

可燃性スプレーは近<で使わない 

電気接点の义巧で引火•火災の原因になります。 

0 


使用禁止 


巧蔵庫の上に不ま定な巧を置かない 

ドアの開閉などで落下し、ケガの原因に 
なじます。 


0 

禁止 


水を入れた容器を上に置かない 

電気部品にかかると感電•火災の原圆こ 
なります。 水めれ禁止 


めれた手で電源プラグを巧き雷し 
しなし、 

感電の原因にな0ます。 

獅 

めれ手禁止 

庫巧なは指定のま巧のちのをほ 5 


指定 L ソかのちのを使うと乂災の原因になります。 


指定岳使用 

電源プラグのほこ 0 を取る 

A 

絶縁不良になり、火災の原因になります。 

W 


ほこ日を巧る 

傷んだコードやプラグ、室し込みび 

0 

ゆるいコンセントは淀わない 

感電•発火の原因になります。 

使用禁止 

電源プラグはコードを引っおって 


巧かない 

コードが傷み、感電•発义の原因になります。 

禁止 

分巧•修理•故造をしない 


ケガ•感電•义がの原因になりまず。 



巧お禁止 

庫内なの交換やお手入れのとさは 、 A 

電源プラグを巧< 


感電•ケガの原因になります。 

プラグを巧く 


異常時（こげ臭いなど）は、電源 
プラグを巧ま、運起を中止ずる 

異常のまま運おを続けると、感電•火災の原因に 

なります。 プラグを巧く 




電源は交流 1 00 V で定格 1 5 A 
な上のコンセントを単独で使ラ ^ 

延長コードの使用、タコ足配線は、発熱•火災の 


原因になります。 


2ぺージ 


lOOV'lBAilt 


ガスをれに気ヴいた6を蔵庫に軸れず、 

窓を開けて換気する ィ> 

電気接点の义なにより爆発•义災の原因に AA 

なります。 


屋かや水のかかる巧、湿気のをい 
所には据えつけない ^ 

絶縁不良により、感電•火災の原因になりまず 。 (pw 

水めれ禁止 


か洗いした0、を汁をこぼさない 

水•食汁がかかると、感電•火災の原因に 
なります。 

ずぐにふを取ってください。 


水かけ禁止 


揮巧性の引义しやすいをのを 
入れない 

ベンジン、化粧品、整髪料は、引义 • 爆発の 
原因になりまず。 


0 

貯商禁止 


ドアにぶ S さが6ない、庫内に入 S ない 

を蔵庫が倒れたり、ケース等が割れてケガなど 
の原因になります。また子供が庫内に入り 
閉じ込め 6 れると危険でず。 


0 


電源プラグをを蔵庫の背面で巧しつけない 
電源コードを傷つけない ^ 

巧しつけたり、重いものをのせたり、折ったり、 

禁止 


まねたりすると、感電•义災の原因になります。 


電源プラグはコードを下向をにし 
巧の根元まで是し込む A 

逆に差し込むとコードに無理がかかり、 AA 


発熱•発义の原因になります。 


コードは下向ま 


保管時の巧巧閉じ込めが 
懸念される場合は、ドアパッキングを ^ 
引っ張つ口まずず W 

J (ジキジグはずす 


閉じ込め 6 れると危険でず。 


お蔵庫の周囲は隙間をあけて 

据えつける A 

を媒がもれたときに滞留し、発乂•爆発の恐れが 

すき巧をあけて 


ありまず。 


お蔵庫のを媒回巧（配管）を傷つけ 
ない、ネジ等巧たない ^ 

可燃性を媒を使用していますので、発火•爆発の 

禁止 


恐れがあります。 


A 注意 


あな回巧を傷つけたとさは、を商庫 
に触れず义気のほ用を還け窓を開 A 
けて換気ずる U 

ち媒回路を傷つけたときは、販売®こご相談くださり 。巧嘉る 


庫巧では電気留品を店用しない 

庫巧にち巧がをれていると電気製品の接点の义 
巧で発义•爆発の恐れびありまず。 禁止 


0 


長期間使わないとまは、電源プラグ 
を巧いてか S 、 ドアを開けて巧燥さ 
せる 

乾燥が不十分な場合、を却器腐食による冷媒(ガス）— 
もれの原因になり、発乂•爆発の恐れがちりまず。巧燥'玄だる 


〇 


廃棄するとまは、販売店や市町村に 
引き渡ず A 

放置し、冷媒もれが発生すると、畑こよる発心 


爆発の原因になります。 


引定おず 


巧び丈夫で水平なところに 
調整脚でしっか0固定する 

を蔵庫が移動し、ケガの原因になりまず。 


〇 

水平に担え:)け 


運腺ずるとをは、2人な上で 
持って巧動ずる 

持ちかたが悪いとケガなどの原因になることが 


〇 


貪品をお理につめ込まない 
棚を巧<引を出さない 

食品が落下し、ケガの原因になりまず。 

0 

禁止 

巧巧室にビン類を入れない 

中身が凍って割れると、ケガの原因になりまず。 

0 

貯商禁止 

におったり、を色した食品は、 
食べない 

食中養や病気の原因になります。 

0 

禁止 

めれた手でち巧室の食品や容器に 
触れない 

ま傷の原因にな 0 ます。 

めれ手禁止 

巧蔵庫の底に手、足を入れない 

鉄板などでケガをする原因になりまず。 

接赃禁止 

巧蔵庫背面の傑が部に 
手を入れない 

ヤケド、ケガの原因になることがあ 0 ます。 

接赃禁止 

ドアは巧りつけ部を持って閉めない 

指をはさむなどケガの原因になることが 
ありまず。 

〇 

巧つ手を持つ 



































































故障かな？と思ったら 


な下のことをお調べにな日、それでを具合の悪いとまは、ずぐにお買上げの巧売店にご連結<ださい。 


お確かめ<ださい 


うしてください。こんな巧をです。 


全くちえない 

①電源は供給されていまずか。 J 

® 電源フラグやプレーカーを確認してくださし、。 




よくをえない 

の温度調節が「適正」になっていまずか。 

①室温により温度調節が必要な場さがあります。 

氷がとける 


♦ を場;ち凍室の;ちえが弱いとさ、を凍室および冷蔵室 
温度調節つまみを r 強」側にしてください。 

♦ 夏場冷蔵庫の冷えが弓旨いとさ、冷凍室温度調節つま 
みを r 弱 J 側にしてください。 


②据えつけを、充分に時間がたっていまずか。 ； 

②夏場などは;ちえるまでに24時間位かかることびあ 

0 ます。 


③周囲に隙間びなかったり、曰が当っているなど、放熱 
を巧げていませんか。 : 

③正しく据えつけがされているかをご確認ください。 

® 食品のつめずぞや半ドアなどがないかをご確認<だ 
さぃ。 


④ち気の流れを巧げていませんか。またドアをひんぱ 1 

k A 

んに開けたり、半ドアになっていませんか。 1 


冷蔵室の 

①を蔵室の温度調節が r 強」になっていませんか。 

' "■ 

©を蔵室の温度調節を「弱 J 側にしてください。 

食品が凍結する 



③水分がをい食品を棚の奥に入れていませんか。 

⑤豆腐-野粟-栗物など、水分のをい食品や飲み物は 
手前に置いて < ださい。 


③周囲温度が已で ly 下になっていませんか。 

感;令蔵室の温度調節を「弱」にずると凍りにくくなり 


i ； 

まず。 


■ — ■ 

庫巧に霜や露がつく 
水が庫巧•巧にあふれる 
か側に露がつく 

f ) 

①ドアをひんぱんに開けたり、半ドアになっていませ 
んか。 

③雨天など高湿な時ではありませんか。 

© 空気中の水分が;令やされると霜や露になります， 
わずかなドアの隙間でち霜や猩がつくことがあり 
まず。 

③一時的に露がつくことがあります。乾いた巧でふいて1 
ください。また;令凍室に提げつさやすくなりまず。 
ドアをあける時間を短くしてください。 


ドアが開きやすい 
ドアが閉ま6ない 

、 J 

①ドアが食品にあたっていませんか。 

食品をつめずざていませんか。 

③本体とドアの間に畢源コードを挟んだりしていませ 
んか。 

① 食品は棚やケースより巧び出さないように収納して 
<ださい。 

② 取り除いてください。食品•電源コード.ビニール! 

袋などはドアにはさまない様にまとめてください。: 

1 1 

1 

i ドアげ瞬間的に開くのは、閉めた時の風圧によるもの i 
: 'です。 J 


音が大きい 
気になる音がする 
次のよラな音は勇巧 
ではありません 


©音が急に大きくなる。音色が変わる。 

②時々"ジユ ー" 音や-ポコポコ（沸騰音）" 

感ドアを開けたときに時々、庫內か5 "ビシッ"音や 
水がたれているよラな音がする。 


①霜取り後は、音び大きくなることびあります。 

⑤を媒（ガス）の流れる音でず。 

感中に暖かい空気び入り、プラスチックが膨張し、発 
生するキシミ音です。 


J 


か側が熱くなる 



冷蔵庫の側面に放熱-露付防止パイフが、あるか5です。 

据えつけ直をや夏場は、特にか側が熱く（已〇〜60で）なることがあります。 
冷やずために必要な機能で異常はありません。 














品名兰菱冷凍冷蔵庫 
お名冷蔵室ドアの内側に表示 
お買上げ曰 年月日 

故障のが況（でさるだけ具体的に) 
ご住所（巧近の目印なども） 

お名前-電話番号-訪問希望曰 


_ 修理を依頼されると き \t _ 

• r 故障かな？と思ったら」巧ページ）にしたがってお調べくださし、。 

なお、不具合があるときは、お買上げの販売店にご連絡くださし、。 
♦保証期間中は 

修理に際しましては、保証書をご提示ください。 

保証書の規定にしたがって販売店が出張修理させていただをます。 
•保証期間が過ぎているときは 

修理すれば使用できる場合には、ご希望により修理させていただ 
をまず。 

♦修理料金は 

技術料+部品代 （+ 出張料）などで構成されています。 
♦ご連絡いたださたい内容 


[ 保証 書（別添付 ) 

•保証書は、必ず「お買上げ曰-販売店名」などの記入をお確かめ 
の5え、販売店か！5お受け取りください。 

♦内容をよくお読みのあと、大切に保管してください。 

•なお、食品の補償等、製品修 SL ソがの貴はご容赦ください。 

----保証期間 - - - . 

お買上げ曰か51年間でず 

(ただし、冷凍サイクル•冷却器用フアンおよびフアンモーターは己年間です） 

V_ J 


補修用性能部品の保有期間 


•当なは、この冷蔵庫の補修用性能部品を製造巧切り後日年保有し 
ていまず。 

♦補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部 
品です。 


ご不明な点や修理に関ずるご相談は 


♦お買上げの販売店にご相談くださし、。 


をな庫の巧容積について 


保言正とアフターヴービス 


■定格巧容積は、曰本工業規格 （ J に C 9801) に基づさ、庫内部品のラち、冷やす機能に影響がなく、工具なしにはずせる棚やケース 
等を、はずした状態で算出したをのです。この定格の容積には、食品収納スぺースと;を気循環スぺースを含みます。 


巧取り 


■巧取りの操作と霜取りの水の処置はす要です。 


庫巧温度をはかる 


■冷蔵庫は、 J 旧に基づいて厳重な品質管理のをとで生産していますび、庫巧の温度はを蔵庫の据えつけ状態やが気温、使用を件などに 
より変化しまず。しかし、中の食品は8割前をが水分であるため、比熱び大さく、その温度は空気のよラに大をく変化はしません。従 
つて一般の空気温度をはかる温度計は変化のかない食品温度の測定がでをません。そこで、空気温度の影咨を受けにく <、食品に近し、 
温度を示す;ち蔵庫用温度計を発売しています。ご購入の際は、お買上げの販売店にご柜談ください。なお、一般のアルコール温度計で 
ち蔵庫巧の食品巧当温度をはかる場合は、を蔵庫中段の棚の中央に約1 00 ml のかを入れた容器を置を、感ミ豆部を水中に3時間程度浸し 
ておきまずと、食品に近いミ豆度び得5れます。 

♦庫巧温度はドア開閉のかない夜間などに温度計を入れ、翌朝最巧にドアを開けた時 
(ミ宜度び安定した時）に測定して<ださい。 


2 3 4 5 6 
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修理-取扱いのご相談は 

まずお買上げの販売店' 


転居などでお買上げの販売店へ 
ご依頼できない場合 


■おほさせ巧□におけるお g 扭の旧人巧巧のお巧0巧 U について 

お客揉からご巧供いただきました旧人情巧は、下 I 的)とおり、 

お巧 D 扱いしまず。 

1. お面さねせ（ご化巧）いただいた»理 • 巧守-エ■および *( 品のお取り扱いに M 
違してお S なよ0ご巧巧いただいた旧人情巧は、本目的並びに»品品 S • サービ 
ス品**のな g • »品 1* 巧のお知らせに利巧しまず. 

2. 上 g 日和巧目的のために、お旧 I 合わせ（ご巧巧）内容の g 谢を巧すことがち D ます。 

3. あ5かじめおさ沒び6ご了»をいただいている«さ及び下記の場さを除き、当れ 
1•が！■の!8=をに旧人情理を巧巧- M 示ずる事はお0ません。 

① 上 g 測用目的のために、巧れグルーフる社.協力会社などに備巧巧する場合。 

② 法ち曾のをめる規定に*づく場合。 

4. 旧人情巧に曲ずるご巧投は、お田 I をせをいただをましたお□にご連なください。 


修理前の巧談や修理を依巧ずる場合のご相談窓口霞謂33 



新製品のお買上げや使いかた • お手入れのご巧談窓口 


当れ家電品の01入 • 巧扱い方巧 • その化ご不明な巧は 

己菱電機お客さま相談センター 

干 154-0001 ま京巧世田を区巧尻 3-10-3 


受付時間36已曰24時間 


♦巧在が、 ■!€ 番号などにつし)てな Sg になることがあ 0* すので、巧さかじめご了知い*す。 



■を田どこからでもおかけいただけるフリーコール 

ほ01 20-139-365 (無料) 

いつわヴンキュー 365日 

■巧巧霜巧ま 号 （携帯 S 巧 巧ぶ） 03-3414-9655 
■FAX 03-3413-4049 


±•日•祝9 ： 00-17:00 

± EW パの時■はミ付のみ巧能です。 


ん H 哀電難す舍社 
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仕様 


お 名 

MR -24 NF 

種 類 

冷凍冷蔵庫 

定格 内容 積 

。。。1いち凍室目 1 L 
の SL (冷蔵室 17 已 L 

列 お 寸法 

幅 

已己已 mm 

奥行 

642 mm 

高さ 

1 588 mm 

賛 量 

已 Ok 邑 

電源 

定格 電圧 

10 ov 

定格周波数 

己0/巨 OHz 共巧 

電動機定格消費電力 

8己/ 87 W 

電熱装置定格消費電力（霜取り時） 

白6/9巨 W 

消費 電力 量 

冷蔵室ドアの內側に表示しています 

電源コード（有効長さ） 

1 .95 m 



ち蔵庫の消費電力量について 


■冷蔵庫の消費電力量は、従来 
JIS C 日607の消費電力量試験ち法に 
より測定し表示してきましたが、19日曰年 
3月か! 5 JIS C 9801の消費電力量試 
験方法による表示に変更しました。 

また、冷蔵庫の消費電力量は季節により 
変化することからその表示は従来の r 1力 
月当たり」から「年間」の値に変更されま 
した。 


■消費電力量の測定基準 （J に C 9801) 


種類 

庫内温度 

扉開閉 
回数 

周囲温度 
と湿度 

消費電力量の表示 

冷まを蔵庫 

「別-スタ - Jr フォ-スタ-!沒種 

を蔵室 

曰でむ下 

巧回/日 

2已で 
70±已％ 

年間消費電力量 （ kWh / 年） 

= V \/25 X 3 巨己曰/年 

W 己已： 

周囲温度吕已ででの1曰当りの 
消費電力量 （ kWh / 日） 

を凍室 

一18で L ソ下 

8回/日 

を蔵庫 

を蔵室 

已 t ： L ソ下 

巧回/日 

を凍庫 

を凍室 

一18でむ下 

8回/日 

備考 

女消費電力量は、周囲温度や湿度、扉の開閉頻度そして 
新しく入れる食品の温度•量などによって変化しまず。 



♦長年ご使用のを蔵庫の点検を！ 

[の 


こんな症状は 
あ 0 ませんか 

•電源コード、プラグが異常に熱い。 

•電源コードに深いキズや変おびある。 

•焦げくさい臭いがずる。 

参;ち蔵庫床面にいつち水び遇っている。 

•ビ U ビ U と電気を感じる。 

参その他の異常や故障がある。 

► 

ご使用 
中止 

故障や事故防止のため、コ 
ンセントから電源プラグを 
はずして、必ず販売店に点 
検- <爵里をご相談ください。 


廃棄時に 
ごミち意願いまず。 

2001年4月施行の家電リヴイクルまでは、お客さまがご使用済みのじち蔵庫」を廃棄される場含は、 

収集•運搬料金と再商品化等料金（リサイクル料金）をおま化いいたださ、对象品を販売店や市町 
巧に適正に引さ渡すことが求め5れていまず。 


お客様メモ 

お買上げ曰 


販売店名 



サービスを 依頼される 
ときに便利です。 

V 


年月 曰 

電話 （ 

) 

J 


A 兰菱電機株式会社 

静岡製作所〒 422-8528 静岡市駿巧区ル鹿 3-18-1 


AE79Y087H03 




































































